ksiądz Stanisław Osuchowski 


Kanonik honorowy Tarnowski, 
Dziekan i Dozorca szkół Dziekanatu W 1elickiego, 
Proboszcz, Obywatel i Burmistrz miasta Wieliczki, 


po długićj i ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, w 63 roku życia a 37 kapłaństwa, w dniu 19 Września 1865 r. 
o godz. 9 wieczór przeniósł się do wieczności. 


Pogrzeb odbędzie się w Wieliczce dnia 21g0 Września przed południem, na któryto obrzęd Szanowne Duchowieństwo oraz 


pobożną Publiczność zaprasza się. 


Kraków — w Drukarni „CZASU“ W. Kirchmayera. 


